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本报讯：7月25日零点30分左右，一场雷雨之后，居住在苏州山塘街762号普济医院职工大院的潘惠民、徐素玲夫妇，突然发现有一直径约50厘米、壁厚20厘米的火圈，落在自家的窗棂上，发出如烧电焊般的咝咝声。持续了2～3秒后，这一火圈又呈一片白光向天空发散而消失。随后天空又开始电闪雷鸣。夫妇俩急忙关上窗户，一夜惊魂不安。

清晨，潘先生对自家窗户进行查看，奇怪的是其窗上的绿纱和爬山虎完好无损。听同院另几户居民讲，昨夜也看到大院的东南方向，曾有火圈闪烁穿行。据气象专家介绍，这一现象可能是电离子爆炸，如不躲避，将会伤及人身。(刁仁秀)
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